LP- 9000 B/LP- 900 OC 

正誤表 


本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品に添付されております『開捆と設置作業を行われる方へ』 
『スタートアップガイド』『ユーザーズガイド （ CD - ROM 版)』の記載に誤りがござしなしたので、お詰びして W 下のように訂正い 
たします。 


開個と設置作業を行われる方へ 

■本製品の重量の記載（5、6ページ) 


誤 

正 

約 42 kg 

約 43 kg ( MP カセット、消耗品含む） 


■設置スペースの記載 （5 ページ) 

正し < は次の通りです。 



スタートアップガイド 

■本製品の重量の記載 （31 ページ) 


誤 

正 

約 42 kg 

約 43 kg ( MP カセット、消耗品含む） 


ユーザーズガイドに D-R0M 版） 

■本製品の重量の記載 （303 ページ) 


誤 

正 

約 42 kg 

約 43 kg ( MP カセット、消耗品含む） 


◎セイコーエプソン株式会社2003 


III 裏へ続く 

NPD 0164-00 























■プリンタの仕様の外観仕様とオプション寸法、寸法図、設置スぺースの記載 （411 〜413ぺージ) 

正し < は次の通りです。 

外観仕様 


外形寸法 

幅 584 mm x 奥行き 443 mm x 高さ 472 mm (ル数点 U 下四捨五入） 

重量 

約 36.5 kg (消耗品、オプション類は含まない） 


オプションブま 


LPA 3 CZ 1 CU 2 

幅 569 mm x 奥行き 378 mm x 高さ 125 mm (ル数点 U 下四捨五入） 

LPA 3 CZ 1 CC 2 

幅 569 mm x 奥行き 578 mm x 高さ 217 mm (ル数点下四捨五入） 


寸法図（小数点总下四捨五入) 


設置スペース 


正面図 


左側面図 


584mm 










I ] 

立 

の 


472mm 

- ^ 
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上面図（用紙カセット、取っ手引き出し時) 


443mm 





* オプションの増設カセット 
ュニッ トを 3 段まで増設し 
た場合は 1239mm 


























































































